


















































































































































型 式 :DL-D065L 

适合 电源 : DL-YP103,，DL-YP068 
埋 这 六 径 : g150 

器 具 光 束 : 4530 Lm 

消费 电力 ; 41~40W (100~242V) 
固有 1I? 叶 =- 

消费 刻 率 ;: 113,2 Im/ W 

平均 演 色 

评 佰 数 :82 

色温 度 :3000K 

油光 范 团 : 约 9~100% 

光源 寿命 : 40,000 时 间 《光束 维 持 率 85% ) 
器 具 寸 法 : 160XH159 


